MAKSYMILIAN NALBORUZTK 


legionista IV. pulku 


przeżywszy lat 20, zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku dnia 6 czerwca 1917 roku 
w Warszawie. 


MSZA ŚW. ZALOBNA 


odprawioma zostanie w poniedziałek dnia 18 czerwca 1917 r.o godzinie 8 rano w kościele św. Jana, na którą rodzice 
i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 
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